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EVO-230 


QUADRO DE COMANDO PARA PORTOES DE BATENTES 
' CUADRO DE MANDO PARA PUERTAS DE BATIENTES 

; CARTE LOGIQUE PFQUR PORTES BATTANTES 

/ CONTROL BOARD FOR SWING GATES 





A placa VARIO foi desenhada para uso com um ou dois motores de 230V SOHz e 350\W max. por motor, A 
potencia maxima tocal ede 740W, Todos os dispositivos deve ser ligados antes de ser efectuada a programacao, 


La placa VARIO fue sisenada para su uso cen ule oe os motores de 230V SOHz y 350VV max, per morr La 
patencia maxima total es de 740VY. Tades los dispositivos deben estar conectades antes de su pragremacian 


La carte VARIO a ere concu nour utilisation avec un ol) deux moteurs de 230V SOHz ac 350VV inax. par moteur La 
Eulssance maximale toral ese 740VV Tous les apparsils dowernt ote connecras avanc la prazvammation. 


Tha VARIO control board was designed co use with cone or two mortars of 230Y SOH= and JSOVY raw. per moror 
The board's maximum power is 740W/ All devices must bo connected prior ta the programing 
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ATENCAO /ADVERTENCIA /.ATTENTION /WAANING 


Leia aventamence este manual antes de iniciar a instalagio. 

Este equipamento so pode ser instalado por um tecnico qualificado, Qualquer reparagio devera ser executada 
por técnicos autorizados SkyMasterD. 

E proibido utilizar este produto em aplicagces diversas aquela para que fol projectada. 

O equipamento deve sei’ aplicado num cireuite protegido per wm disjuntor diferencial de 64 com sensibilidade 
de 30mA. Desligue o disjuntor antes de proceder a qualquer operacic de manutencio. 

Todas a5 normas de seguranga vigentes devem ser observadas, 

Qualsquer comandos de operacao deverio ser instalados fora do alcance de crian¢as. 


Lea atentamente este manual antes de comenzar la instalacion. 

El equipo solo puede ser instalado por un tecnico cualificade, Toda’ las reparaciones deben ser realizadas por 
Lecnices auterizndeas ShyMasterS, 

Esta prchibide al use de este producta en aplicaciones diversas para las que fue disenado. 

El equipe cate ser aplitade en un circelte prevevide por un interrupter diferencial oA con sensibilidad te Io 
mA. Descenecte el interrupter antes de realizar cualquier mantenimienta. 

Se deberan observar todas las narmas de securidad 

Los comandes de operacién se deben instalar fuera del aleance de los nines. 


Lisez attentivement ce manuel avant de commences linstallatian 

Cet aguipement ne peue @tre installé que par un technician qualifie Toutes les reparations doivent etre 
offettuees par ces technicians agrees SkyMaster> 

| est Iqterdie q'utiiser ce produit pour applicanerns siverses pour Jesquelles il a a8 cone, 

Lequipemént Jair ctre applique sur un circuit protegs par tim dispahereur differential de 6A avec sensibilité de 
30 mA. Eteignez le disjencteur avane de proceder a 'entretian. 

Toutes les réglementarions de securite dcivent Gtre respectées 

Toutes les cemumandes de fonctionnement doivent étre installés hars de la portee des enfants. 


Read this manual carefully before starting the installation. 

This equigment can only ba installed by a qualified technician, Any repairs must be performed by SkyMaster® 
authorized technicians. 

Inis forbidden to Gee this protuct it appleations omer than those for witch iowas designed. 

The egyipment should be applied on aorcuit protected by © rewdual currence device of BA and sensitivity of 
30mAé. Turn off the orcuit bresker befere perfarinine any maineenance procedure. 

All safecy regulations must be observed. 

Any operation =Sqimands must be installed auc of reach of children 
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LEGENDA | LETENDA / LEGENDE / CAPTION 


Maduby Festaitoesy Mest ie 
Fr : 1 ‘ i< 





Fl —— Fusivel linha / Fusible entrada 250V 54 
 Fusible fantree / Input fuse 


F2 — Fusivel baixa tensao / Fusible baja rension 230V 24 
Fa ( Fusible basse tension / Low voltage fuse 


4 ——- Protecao térmica / Proteccien cermica  F4V 1.64 
/FS  Procectian themnique / Thermal pracécrian 


A/B —~ Botao programagae / Botan proeramncian 
iC /B ! Bouton Programmation / Program button 


CN --- Conector de modulo / Conecter de modulo 
/ Cennecteur de module / Module conneerts: 


ABC -—- Terminal de Terra / Terminal de tierra 
' Borne de terra / Ground terminal 


(1) START — Impulse Abertura e Fecho 
/lmpulso de Apertura y Cierre 
/ linpulsion Quyrir ec Fermer 
/ Open and Close impulse 


(Z) STOP -~ Impulso Parar / Impulse Parada 
HImpulsion Arréc / Stop impulse 


(3) PHOTO 1 — Forocélula exterior / Forocélula exterior / Photocellule exteriewre / Excerior photocell 

(4) PHOTO 2 — Fotocélula interior / Foroceélula interior / Photecallulé inecrieure | Interior photocell 
M2 

(7) PED - — Impulse Abertura e Fecho Pedonal / Impulse de Apertura y Cierra Pearanal 


/Impulsion Ouvrir et Fermer Pi@tons / Pedescrian Open and Close [mpulse 


(8) +24V/COM = Comum / Camun i Commune / Comman 

(9) #24V/TEST PHOTO ~--» Teste de funcionamento de fotocelulas / Prueba de operatividad de fotcesuls 
| Jest Popérationnalite des pliotocellules / Photocells’ intesricy test 

(10) = 244 — 24V DC (-) 

())-12) LAMP ——. Pirilampo 24V / Lampara de destellos 24V / Feu clignotant 24V / Flasiume ight 24¥ 


M3 
(13-16) MOTORI © --- 230V AC 300VWV —- Saida Positive / Salida Fase / Sortie Phase / Output Live 
iMOTOR 20 Abertura (Apertura = / Quyrir / Open 
(14-17) MOTOR] COM =~ 290V AC -- Saida Neutra / Salida Neutre / Sortie Neutre / Quepuc Neucral 


(MOTOR 2 COM 
(15-18) MOTOR] C —— 230VAC 300W —= Saida Positive / Salida Fase / Sortie Phase / Qucpurt Live 
/MOTOR2C Fecho / Cierre | Fermer / Close 


M4 


(19) No -—- 230V AC — Entrada Neutro / Entrada Neutra / Entree Neutre / Input Neucral 
(20) Lo =. J30W AC —— Entrada Positive / Encrada Fase / Encrée Phase / Input Live 


| Ligagae da placa Receptor interno | Conector de la carta Receptor interna 
/ Connecteur de la carte Récepteur interne / Internal Receiver board connector 


ABCA pou) ouou jodi yg 
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Efectuar as ligagGes dos equipamentas com cabo electrico canlarme 6 indicade 


Macer las conexiones de los aparatos con cable elecerico 


Effacruor las branchentcnesdes appareils avec sable tlectnque commen 


[eno te Tea: 


Connacetie devices with the indicated power cart 


12V¥~24V —— 0 smn 
LAMP 24V som 0.5arn* 
230¥ — 2,5nn 
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FUNCOES LOGICAS | FUNCIONES LOGICAS | FONCTIONS LOGIQUES / LOGIC FUNCTIONS 


NOTA: / NOTE 


Para navegar no menu funeoes, prima: 
Para havegar por'el mend tunciones, pulse: 


. 


Pour naviguer dans le menu fenctions, appuyez au MSM 

Te navigate throveh the functions menu, press: 4p 

Para alteraros parametros de uma fungio, prima: anivar 

Para cambiar Jos pw ametros deunafunceon, pulse: [@| acCvar | 

Pour modifier les paranvetres d une fonction,appyyez sur Cc eter 

To change the parameters of a function, press: enable 
PASSO-A-PASSO) ; PASO-A-PASO | PAS A PAS / STEP-BY-STEP 

Start quando fechado = Abrir: 

Start durante a abertura - Stop; 

Start quando aberto = Fechar; 

Start durante o fecho — Stoo, 

Start cuando cerrada - Abyir; Starcenand foe» Quyrir 

Stare juentras apertura + Parada;  Starron ouvrane = Arree 

Start cuando abierte - Cerrar: Start quand ouverte - Forme 


Stark ments cerre - Parada. Start en fennmiarir - Arcee 


SEMI-AUTOMATICO / SEMIAUTOMATICO. | SEMI-AUTOMATIQUE 


Start quando fechado -Abrir; 
Scart durante a abertura - Scop; 
Start quando aberto - Fechar; 
Start durante o fecho - Abrir. 


Start cuande cerrado -Abrnir: 
Start mientras apertura - Parada; 
Start cuando abierto - Cerrar; 
Start mientras clerre - Abrir, 


Start quand heer = Louvres 


A any & 
= 4 ect 


STELPt G4 ouvrart 


t 


Start quand ouverte « Fever 


Start 6 fermant — Quveir 


CONDOMINIO / COMUNIDAD | COPROPRIETE / CONDOMINII 


Sart quando fechado - Abrir; 

Start durante a abertura - Nada; 

Pausa depois da abertura; 

Start durante a pausa - Relniciar Pausa, 
Start durante o fecho - Abrir. 


Start cuando cerrade - Abrir; 

Start mientras apertura - Nada; 
Pausa despues de la apertura, 

Shirt mientras pausa = Reiniciar pausa: 
Start. mientras cierre -Abrir 


Start quand ferme - Quyvrir; 
Start en ouvrant - Rien; 
Pause apres |'ouverture, 

Start en pause - Kedeniatrer p 
Scart en fermant - Quvrir. 


para cima 


pala arr 


para baixo 
@| para abajo 
‘] . B descendre 
dewn 
/ qurmnentar desativar / diminuir 
qui TG Li desactivar / reducir 
lugmentur D désactiver / reduire 
inmcresse disable | decrease 
ei = Be 
— 
a ee 
mie) we 
start when closed - Qnen 
Starr while: iParine - Stop 
Start when apen « Close, 
Start while closing - Suop 
PSEMI-AUTOMATIC 
Lic. 
fea 
= 
i 





Start when closed = Ose, 
Snare wiihe Qpeniryg = Step: 
Sort when open = Close, 


Start whild clasiig - Open 





Jf] 
Start when closed - Onenm 
Stat While apenitz = NWulk 
Pause afber: Openire, 
ause; Start while paced » Ressart fini 


Start while clasing - Open 


ABERTURA PEDONAL | APERTURA PEATONAL » QUVERTURE PIETONMNE / 2EDESTRIAN OPENING 


NOTA: / NOTE: A fun¢ie abertura pedonal funciona sempre em modo Passo-a-passo. 
La fU\cion de apertura peatona) sempre funciona at mode Pasaa paso. 
Laforction ouverture piétenmefonenoimne teujours en mode Pasa pas. 


Start quando fechado - Abrir: The pedestrian openinz funcnien S\woays Works on olen-by- ep mode 


Start durante a abercura - Stop: 
Start quando aberto - Fechar; 
Start durante o fecho - Scop. 


Start cuande cerrade - Aarir: Start quand ferme = ‘Quyrir Scar, wine closea + Open, 
Start mientras apertura - Parada;  Srart an cuvrant-Aprat: Sart while opening - Stop: 
Start cuando abierto - Corrar: Stary quand cuverts - Fuvmner: | Stare when open - Close: 
Start mientras cierre - Parada Start én fermane - Arvet Start wililé closing + Seop 


PIRILAMPO /LAMPARA DE DESTELLOS / FEU CLIGNOTANTE / FLASHING LIGHT 


Portico fechado - Apagado; 
Durante a abertura - Pisca rapido; 
Portia aberto em pausa -Aceso; 
Durante o feche - Pisca lento, 


Porton cerrado - Apasade: Porran terme = Ereint: Gate closed - Om 

Mientras apertura = Parpadec rapide; = En cuvraqc- Clignete rapidement, = Ylile opening - Flashing fase: 
Porton abierta an pausa-Encendido; Portail ouvert en pause - Allume: Gate open fi pause - On, 
Misneras cierre = Parpadeo lente. Ey ferinant ~ Clignote lentamertt While clasing = Flashing slow: 


PROGRAMACAO DE FUNCOES GERAIS 

/ PROGRAMACION DE FUNCIONES GENERALES 

/ PROGRAMMATION DE FONCTIONS GENERALES 
/ PROGRAMING GENERAL FUNCTIONS 


TEMPO DE PAUSA /TIEMPO-DEPAUSA /TEMPS DE PAUSE | PAUSE TIME 





Tempo de pausa apos um ciclo deabertura. (em segundos) 
Tiempo de pausa despues de un ciclo deapernira, a (er Os ~ 99s (e- (en segundos) 
Tenips de pause apres ui cycle dcuverture (ei) secondesi 
Pause time after an Spening cycle Cc D (if seconds) 
Para desativar esta fungao, pressione ave o display apresentar 

Para desactivar esta funcion, pulse hasta que cl display muestra 

Pour desactiver cette fonction,appuyer surg jusgu’a ce que l'ecron affiche 

To disable the ‘unctian press uncil the disslay shows 


Valor de fabrica /Vailor predeternimade / Valeur pardefaut / DeraulrValue ITs 


GOLPE DE FECHO /GOLPEDECIERRE / COUP DEFERMETURE / CLOSING STRIKE 


Impulse extra do motor |,apos completar o ciclo de fecho, para ativar a fechadura elétrica. 
Imoulso adictonal del meter | tespues de complotar el clo de cieere, pata activar lh cerradura clectrica 
Poussee extra du moreur | apres avoir termine le cycle de formetee. pour 2ctiver la serfure électrique, 
Extra push oven by Mioter | after complcting Hie doesng cycle,te activate the electric jock. 


(em segundos) 
(er ~ . (emrezundes) 
P c al ig (en secendes) 


D (in seconds) 





Valor de fabrica / Valor pred@terniunade 


‘Valeur par defauc / Default'Value : Os 


PRE-LAMPE/(O 'PREDESTELLO /PRE-CLIGNOTEMENT | PRE-FLAS RING 





GOLPE DEABERTURA (| GOLPE DEAPERTURA | COUP D'OUVERTURE / OPENINGS 





Valor de fabrica | ral Ercacterimimaga 
/Valeur par détaut / Défaule Value 


Tempo emt que c pirilampo lampej2 antes deo portae iniciar um ciclo de abertura. 

7 wee mn gud la lampara O¢ Seve lles parpauta ants Se pers esr wr orci Se z ape Tuna 
rin Pendantieeuial le few cliz yisrane chgnetes weainele sort commencertuntcrele d ouverture 

ime the Hastued leht blinks be sre the Bits SIs aropéring cyria 


Tr 
iF 
-_ 
| 


(em segues) 


ar 4 32 aL 
+ TB om (PSs 


ion se Sar, | 
Is Cc D 


<j 
= 
= 
m 


Impulso extra dado pela motor |, no sentido do fecho e ances de 


babel *9 : (ativar) 
ciel ur r rt { Erica, ? ' 
Iniciar o ciclo de abercura, para libertar a fechadura elecrica ( CI H (activa) 
“ | iz rei 

Irripulss aciicional del menor |,lincia afuera 9 despucs Ge comenzr el Cc .= ratle | 
{enacle) 


ciclo de apercura, para linear la cerradura clectmc 


Poussee cxtra par le moteur |. ver la fermeture et avanc de 


#,. n (desativar) 
cammencer lecyele d ouverture. peur liberer i; sermvre électrique Cis 


fa) (desactivar) 


Ua 


Extia busi) sven oy morer Lin closing direction and before starune Dp 
? 7 : iatisable) 


the apening cycle,cto release the electric lock, 


Valor de fabrica (Valor predeterininade / Valeur pardefgur | DelauleValue : lt 


FECHO ADIANTADO / CIERRETEMPRANO® /FERMETUREAMTICIPEE | EARLY CLOSING 


~] 
EI 





Apos um ciclo de abertura concluido e apos ambas as fococelulas terem sido interrompidas e 
seguidamente desimpedidas,a placa conca 5 segundos e inicia um fecho automatic. 


Despues de un cicje complece de apertura y después de ambas las forecellas han sido detenicas » 
liberadas.la carta cuenta $ segundos y inicia@un Cerra autematca. 


Apres uA cycle complec d'ouveriure et apras que los dows cellulés phetoclectriques ono ere bloquecs 
eta sult libermes Ja carte compte Ssecoudes at daimnarre ure fermeture aucomangue 


After an opening eyele Is eoneluded and arter boch pnorecalls have been blocted and subsequently 
released, the main beard counts 5 seconds and srorts an auto-close 


NOTA: / NOTE: 50 funciona se as fotocelulas interiores eas exteriores estiverem ligadas. 


NOTA: / NOTE; Esta funcao pode existir em algumas versoes, 


Séafo funcena si las fotoecelulas interiores y oxteriore: estuvieren conectadas. 
Se fonctionne que si les cellules pootoelectriques iINtereures et axterieures sont conpectees 
Onbkyworls if both interier and exterior photocells are connected 





(ativar) % (desativar) 

(activar) (esnctival’) 
Valor de fibnca | Valor predeterminade la (activer) } (desactiver) 
Valeur par detaurt | ! Default Value id (enable) D disable} 


sendo so aplicada quando premido no emissor um 





—ip— 





a | 2 . : 
botao progranado em f Neste caso [SR estar definidacomo 
Esen funcion pucde extir en alfwias Yersignes, y ée aplica solamente c vande se pulsa &n cl 
afisar un betan programada en Enestecsso FAR sc establecera cn | 


Cetce fonction peut @Xiter dans certaines yorsicns et sem appliqués sculewenr quand vous 
5+ - =) 
appuye, dans lernetteur Sur lin bouton procramme dans 4 Daiisce as, a cers nis 2 


This function may axist in some versions being only applied when pressing a hutmon in tlie amicter 


prazranred with -|Y| In this case must be defined 3s 


LOGICA FOTOCELULAS / LOGICA FOTOCELULAS - LOGUE PROTOCELLULES / PHOTOCELLS LOGIC 





Logica Batente Logica Deslizante 

Lopez Batiencte Cad c| t Legica Deslizante ‘e 
Legwwe Battante ~- tJ} Logique Glissante Fy 
Swing !esc Sliding logic 


Logica Batente / Logica Batiente / Logique Battant / Swing logic 


DURANTE AABERTURA: / MIENTRAS LA APERTURA: / EN QUYRANT:- | WHILE OPENING: 

@ Fotocelula interior / Fotocélula interior / Pliotocelulle interteure | Interier plrarocell 
Quando interrompida, o portao para. Quando desimpedida, o portico retoma aabertura; 
Cuarttie bloqueada, la puerta se detiene, Cuande se libera, la puerta se reanuda Ja abertura: 
Lorsqu'il ese blogic, le portail s‘arrece. Uiie fois liberec, la porte reprand ouverture: 
When blocked, the gate stops. When raleased, the gate resumes the opening: 

@ Fotocélula exterior / Fotocelula exterior / Photocelulle extanieure / Exterior photocell 
Inactiva; / Inactiva; / Desactive; / Disabled; 


DURANTE © FECHO; / MIENTRAS CIERRE: / EN FERMANT: /\WHILE CLOSING: 
® Fotocelula interior / Fotocelula interior | Photecelulle incerieure ¢ Inverier ohorocell 
Quando interrompida, o portao para, Quando desimpedida, o portao inicia uma abertura; 
Cuanda bloqueada,la puerts se detlene. Cuando se libera,la puerta ca/nenza una apertura, 
Lorsqu ll esc blequé,l¢ portal s arréce. Une fois relachée, la porte Commence a selzvrir. 
When blocked, the sare stops, When released, the gare starts opening: 
@ Fotocélula exterior / Fotocélula exterior / Photocelulle exteriqura / Exterior pharecall 


Quando interrompida, o portao para e inicia uma abertura: 
Cuando bloqueada,la puerta se detiene y comenza una aperture, 
Larsqu il est bloque, le portall sarrete et commence az ouvir. 
When olecked, the gate stops and starts opening; 


Logica Deslizante! Logica Deslizante | Logique Glissante / Sliding logic 


DURANTEAABERTURA: / MIENTRAS APERTURA, EN OUVRANT, / WHILE OPENING: 
@ Fotoceélula interior / Fotecelula interior / Photacelulle interieure / Interior photacel| 

Quando interrompida, o portao para ¢ inverte o ciclo durante 3 segundos. Enecessario um 
neve ‘start’ para completar a ciclo de fecho; 
Cuando bloqueada, la puerta se detiene y invierte el ciclo por J segundos Es necesario 41 
nueve starr para completa el ciclo de cierre; 
Lorsqu il ast bloqué, le portail sarrere et inverse le cycle pendant 3 secondes. Un nouveau 
‘start est Aécessaire paur complcter le cycle de fermeture: 
When blocked, the gate stops and reverses the cycle for 3 seconds.A ew star, command 4 
needed far the gate to complete the closing cyclic. 


@ Fotoceélula excerior / Forocélula exterior / Phococelulle exterioure | Exterior photocell 
Inactiva; / IWactiva, / Desactive; / Disabled; 


DURANTE © FECHO: / MIENTRAS CIERRE: / EN FERMANT: /YHILE CLOSING: 
® Fotocélula interior / Fotocélila interior / Photecelulle inteneure | Interior photocell 
Inactiva; / Inactiva: | Desactive: / Disabled; 
@ Forocelula exterior | Forocelula exterior / Plrotocelulle exterieure / Extenior photocell 


Quando interrompida, o portac para e inverte o ciclo ate aabertura estar completa; 
Cuande bloqueada.la puerta se detienee iwerte el ciclo hasta que lhaperiura es cemplcta: 
Lersqu'll est bloque le portal s'arrete et inverse le cycle jusqu'a Fouverture est complete: 
When blocked. tree gate srops.and reverses the cycle uncil tha opening is complete, 


Valor de fabrica /Valor predeterminado /Valour par defaur / Default Value! i 


FECHADURA ELETRICA | CERRADURA ELECTRICA /SERRURE ELECTRIQUE | ELECTRICLOCK 


NOTA: Enecessario instalar o modula. (ativar) (desarivar) 
ale i NOTE; El Feedula tiene de estar wstalade =e aged, [A pod 
Lé module dow=tre install (activer) f aif} 
oD 





jJgesacnver 
The module mist be ingcallad (enable) idisatze 


Valor de fabrica ‘Valor predererminaco / Valeur par detane ¢ Default Value 


SISTEMA AUX. INVERNO /SISTEMA AUX .INVIERNO /SYSTEMPAUX, D'HIVER | WINTER AUX. SYSTEM 


Os motores sac Bian ANE 2 Benes on minima ey ne Sais: enn) Aw a) 5) 
ES MOccurst=neta armeniace On Esl TuMiMna ste dans te: a ons xs de fry ion NaS} 
The moters dre powered arminimern capacity for set une cs (1ee Pry) 


TESTE FOTOCELULAS ‘FRUEBA FOTOCELULAS (TEST PHOTOCELLULES | PHOTOCELLSTEST 


Antes de ici cada ciclola carta prucba la operativiead de las forocelulas, Un errer detione la puertz 
Avant deminer chaque cycle, la carte reste Poperationnalite des photocellules, Une erreur arrece le pertall 
Before starting each cycle, dive board will rest ihe integricy of thie photocells An error will stop the gar 


ET Antes de iniciar cada ciclo,a placa testaa operacionalidade das fotocélulas, Um erro para o portaa. 








(ativar) (desativar) sinal de ERRO: 
= & i (activa) [FI =f} (esucuyver ) Senal ae EFRACIR: Sie 
| {activer) mM) (desacuver) Signal ERROR 
(enable) D (rlisthle) ERROR, siznat: 


Valor de fabrica (Valo: predeterminada (Valour par defaut + Ochhult Value SI 


PROTECAOTERMICA / PROTECCIONTERMICA / PROTECTION THERMIQUE / THERMAL PROTECTION 


Antes de Iniciar cada ciclo.a placa testa se os motores estao em esfor¢a. Uni erro para o portio. 

Aetes do Iniciareada ciclala carta pret si los motace: artin §ebrecarzades, Ua orrer detieneé la sucrta 
Avant de initia chaque cyele la cirsecesce a let moteurs sont sweeharees Line erreur arvctele peal 
Aciore sarcing each cycle, the board will cestif ce morors are evercnarged An error will itap the za 





rn (ativar’) (motor | ou ambos) 
Cae Sl | (activa) Olio (motor 1 oambes) 
c aia Sinal de ERRO- 3 My (moteur | cu jet deus) 
(enable) Seifal de ERROR (metor | of Got! 
: (desativar) ae ERROR: (motor 2) 
(or fm) | ((desactivar) EXROR, signal. mm nerer “1 
D (Geasaetiver) i) (ioteur 2) 


(disable) {motor 2} 
NOTA; / NOTE: Esce teste podera falhar se algurna das ligag¢Ses dos motores estiver mal executada 
Fst oruebo cueds fallar si cualquiera de las conesiones de fas matercs Bete, mal ciectirada 
Co test peuytechouer si quelgi Pune des connesmons des mMoreurs est mal execute 
This tast may fall fany ofthe engines connections is wrongly axecuted 


Valor de fabrica !Yalor predeterminado /Valeur par défaue / DefauleValue: 2 
RESTAURAR /RESTABLECER / REINMITIALISER / RESET 
Restaumpardlos valores de Mbrica. Jodas las configuraciones guardadas se per deran! 


Reinialite tous les parametres par défaur, Tous les roglages enragistrés serontperdus' 
Resacs allro default settings. All saved settings will be last! 


i Repoe as definigoes de fabrica, Todas as configuragoes gravadas serio apagadas! 


Para ativar esta fun¢ao, pressione ate o display apresenrar 
Para activar esta funcién, pulse Cig hasta que ol display mucstre 
Pour activer cette fonccion, appuyet sur Cc jlisgua ce que lecran afficite 
To enable this funcuen press until the display shows 


Valor de fabrica /Valor predeterminaco / Valeur pal defaut / DetauleValue : 


PROGRAMACAO DOS MOTORES POR FUNCOES 
| PROGRAMACION DE LOS MOTORES POR FUNCIONES 

| PROGRAMMATION DES MOTEURS PAR DES FONCTIONS 
| PROGRAMING THE MOTORS BY FUNCTIONS 


NOTA: / NOTE: As fungdes comecadas por A referem-se ao motor | eas comecadas por B ac motor 2. 
Las funciones iniciadas por A serafieren al motor | y las lniciadas por B se refieren al motor 2. 
Les fencudonscommengant par Asc rapportal moteur | et ceux par Bser apport au moteur 
The functions beginning with A refer te motor | and chose beginning with B refer to motor 2 


ee 22 2 2 oe ee ee elle ie et eee de ee eee Le ee | oe eT te re tt oe te fPoestifasttiais es a © 


PROGRAMACAO PARA APENAS 1 MOTOR | PROGRAMACION PARA SOLO } MOTOR 
| PROGRAMMATION POUR 1 SEUL MOTEUR / PROGRAMING FOR | MOTOR ONLY 


NOTA: / NOTE: WNaprogramacio de um so motor, podera liga-lo nos terminais do motor | ou do motor 2,em M3. 
Nas configuracoes relativas ao motor nao utilizado, defina-as conforme abaixa, 


En la programacian de un solo moter peda concctarle alos rerminales del motor | o del meter 2, 
en M3. En las configuraciones del motor noutilizado, aenerlas como se nuestra a contnmuacion 


Pour programmer un seul meteur, vous pouvez le connecter aux bores du moteur 7 ou dumoreur 
2Z,en M3. Dans les fonctions du moteur pas utilisees, "eglez-les comme iidiqué ci-dessous 


When programing only one morer you can connect it co tle terminals of motor | or of maror 2, in 
M3 lithe funccions relating to the motor norin Use. set tham to as shown below, 


TERMINAIS MOTOR |; /TERMINALES eae I; § BORNES MOTEUR |- STOR 1 TERMINALS: 


AES =o. Ae Se =oe 


ied and 
TERMINAIS MOTOR 2: | TERMINALES MOTOR 2: / BORNES MOTEUR 2 | ETT 4 2 TERMINALS: 








| — CH Lj a 
ia aia = A. Ee=o 
and 
TEMPO DETRABALHO -ARRANQUE /TIEMPO DETRABAJO -ARRANQUE 
/TEMPS DETRAVAIL- DEMARRAGE /VWORKINGTIME -ACCELERATION 
Tempo de aceleracao até atingir a ferca normal de trabalho. 1 (Cid (e- 
Tiempo de aceleracian | AST vMeanzar lajuersa normal de trabajo O.ls~Is 





Als Temps daceclération jUSGu 2 areinure lafarce nernmal-se tr vette 
=- Accclersaice ume urdvl reach ie rezular werkine force , 

| " E (em segundos) / (er segundos) 

(eh sccondes) / (in seconds) 





Valor de fabrica /Valer predeterminade /Valeur par défauc / DefaulrValue 0,Ss 


TEMPO DETRABALHO - INTERMEDIO (NORMAL) / TIEMPO DETRABAIO - INTERMEDIO (NORMAL) 
/ TEMPS DE TRAVAIL - INTERMEDIAIRE (NORMAL) /WORKING TIME - INTERMEDIATE (REGULAR) 





— Tempo de trabalho entre a fase de arranque ea de abrandamento. + Cin [(e- 
Twinpo de gata entre lartases do arrainque y desacw@lerncicn. Os ~ P25 

Teinps de tr avail ener a)aceleration ecle mientissamornt 

4 r (3 heaccelara =i ec no 

Werk time between the acceleration ind deceleaoen phase (em segundes} / (an <émindes) 





(en secondes) / (in seconds) 


Valor de fabrica / Valor predevermiiiade (Valour par defaut / Default Value: 4s 


TEMPO DE TRABALHO -ABRANDAMENTO / TIEMPO DETRABAJO - DESACELERACION 
(TEMPS DETRAVAIL- RALEMTISSEMENT (‘WORK TIME - CECELERATIOM 


Tempo de abrandamento ate parar, apes aferca normal. ‘ fey re (er - 
Tien de desaceleracien hasta parindespues dela lcrza parsal Os- 99s |& 
Cc 


Temas de UP REISSeaTOHE MSE a arretén apres la fcroenormal D 


Deccicravan tirne uneil stoping ater tie regular weekiig torce ’ 
cit isle deli _ - | (em segundos) © (on regumtlos 
a \2 (on wecondes) ¢ (1 socaittls 


Valor de fabrica (Valor predeteriinide / Valeur par détaue / DefpultValue- #s 





DESFASAMENTO DA 2? FOLHA § RETARDO DE LA 2° HOJA 
DECALAGE DE LA 2 "“VAMTAIL (‘2 LEAF OFFSET 


Tempo entre o arranque do motor 2 e@0do motor |. ‘ Cia Ca 
Tiempo entre elarrarque dal moter? y lo del moro | | Os ~ 94s - 
Temps entre la demarrace di moteur Secceluidunarauy | Cc e) 
Time setween the starting ef mater 2 prior te the moral | 


(erm segundos) | (en seguindes) 
jen secandes) / |i 4ecencs) 





Valor de fabrica «Valor predeterminaus Valewr oar delaur | Dafeult Value< Ss 


FORCA NORMAL DETRABALHO / FUERZA NORMAL DETRABAIOG 
ORCE NORMALE DETRAVAIL / NORMAL WORKING FORCE 


Ajuste da forca do motor para operar o portac. 2 Cid (ay 
Alwste de la fuerza del motor para operar la puers Sy 1-10 
Riglase de la force au moteur our falre fancrionner le porrail. 
Tuning “he riotor ‘sfa re2t0 Operate che StS : 

as aig (10 = max. Ynax) 





De ee eee eo Pe Pe ee Perr G eckson PTL TIT itt? hv SCT Ue Tete 


TAN ATENGAO: /ADVERTENCIA: / ATTENTION: /WARNING: 


Lise apenas a forg¢a necessaria para o bom funcionamento do portio (em excesso.pode causar danos no equipamento). 
Use solola fuersa necesaria para el buen funcionamionce qo la pueres (er) exceso, puedes causar danos alos equipes} 
Regler quela force necessaire por le bon forctionnement de la perte (en exces, peur cauger dommiage a | équiperment) 
SPE the force to iLAE PREPAY for 2 CoV Pec GeO rion 37 fthe gare Un PRCeSs. I ik rate damaze Eo che 2. Digs ‘ment 


ee ee ee ee eee Te a SS ee eee ee 


Valor de fabrica (Valor predetenninado (Valour par defaut | OetaultValue: 8 


FORCA EM ABRANDAMENTO / FUERZA EN DESACELERACION 
/RORCE EN RALENTISSEMENT | FORCE IN DECELERATION 


Ajuste dator¢a do moter para o tempo de abrandamento. 4 sd le 
Ajusoe de l4 fuerza del moter durante el Vempo de decesleracian 1-10 
Réglige dela force du moteur pendantle temps de ralentissemenc Cc D 


Tuning the motor force during decsleration cdme 





(10 = max. /max,) 


NOTA: | NOTE: Aforea definida deverd ser suficiente para o bom funcionamento do portao. 
La fuerza definida debe cer suliciente para el certocte funcignaniento de lA pyoerts 
La force de cousigne dart ctre sulfisantd pour le bon foncticnnenient dela porte 
The set foree mist oe enough for the corecrfuntiioning of the sate 


Valor de fabrica /Valor predeternunade /Valeur pardefawe | DelnuleVolue: 38 


AQ 


SENSOR DE OBSTACULOS -TEMPO NORMAL | DETECCION DE OBSTACULOS -TIEMPO NORMAL 
DETECTION DES OBSTACLES -TEMPS NORMAL / OBSTACLES DETECTION . NORMAL TIME 


— | Ajuste da sensibilidade para a detecio de obstaculos. ? (ey apos 99: 
t} Ajiste la sennbilidad sara la deteceion de cbstaculias r [o 0-99 “arriba 99: rm 
Reslage dela sensibillté pour la détection des obstacles = D apres 99: Tl ‘a 


| Tuning che sensitivity for obstacles. detection. : after 99: 
all 3 } (0 = max. /max) 


4 = + Y a 
; a: 


DURANTEAABERTURA: / MIENTRAS APERTURA: | EN OUVRANT: / WHILE OPENING: 
© portio para einverte o ciclo durante 2 segundos, Um ‘start’ completara o ciclo defeche. 





La puerca se denen y nvierte el ciclo por 2 seqindcos,Un ‘ere’compleme el ciclo de clerre 
Lerortil s'arrete é: verse lw cyele pe en dant? scores Urs ‘stort complétera le cyele de fermeture 
The gate tees ane reverses the cycle for ] secends.A ‘art will complete the closing cycle 


DURANTE O FECHO: / MIENTRAS CIERRE / EN FERMANT- / WHILE CLOSING: 


© portio para e faz uma abertura completa. 
La puerta se denene yseabre completamente 
Laporte s'arréte ets ouvre compleremert 
The gate stops and opens completly. 





ABERTURA/FECHO: ;APERTURAICIERRE /OUVERTURE/FERMETURE / OPEN/CLOSE 
A plica para 9 motor em que for detetade o obstaculo.O outro motor continua. 
LapRe devuenc ¢) metoren quo .e haderectads el posmcu Nc =| otra moter cenrtiqun 
Ls plaque arrése le moveur dans lequol obstacle a 2té dérects, L‘autr2)noteur continue 
The beard steps themector inwhich the sbirtzcle was derecred Te ochur mater procesds 


Valor de fabrica (Valor predeterminado / Valeur par defaut / Default Valuc- Fa 


SENSOR DE OBSTACULOS -ABRANDAMENTO + DETECCION DE OBSTACULOS - DESACELERACION 
/ DETECTION DES OBSTACLES - RALENTISSEMENT / OBSTACLES DETECTION - DECELERATION 


Ajusce da sensibilidade para a detegio de obstaculos. 4 (ey 0~99 (e- apos 99, 





Ajuate fa sensibilidad parala deteccion de ctsticulos. arriba 99: = If 
Réglage de lasensibilies pour la dérection des obsmacies Cc D apres 92: [UL 
| r ‘y 7 h a | ery 2 L fe .] 99: 
Tuning the sensiuvity for obstacles detection (0 = max. /max) atcer 949; 





ABERTURA/FECHO: /APERTURA/CIERRE: ; QUVERTURE/FERMETURE / OPEN/CLOSE: 
A placa para o motor em que for detetado 0 obstaculo. O outro motor continua. 
La placa dations ol motor en que so hh dérectada e! obstaculo. El otra meter continua 
La nlaquearrite le moceur dans iequel Vobsinele 2 re déerecte. autre moreur continue 
The Seard cops the motor in which the oSttacle wis Gotected. The other motor proceeds 


Valor de fabrica {Valor predeterminade / Valeur par defaur / Detault Value : ll] 


A4 


PROGRAMACAO DOS MOTORES POR EMISSOR 
/ PROGRAMATCION DE LOS MIOTORES POR EMISOCR 

| PROGRAMMATION DES MOTEURS PAR EMETEUR 

| PROGRAMING THE MOTORS BY EMITTER 


NOTA: | NOTE Asfungoes comecadas por Areferem-seao motor | eas comecadas por B ao motor 7. 
Las funcionés iniciadas per Aserefieren al motor | y las liiiciadas por Bsa refe sn al moter 2. 
Les fonctions conimencant par Aserapportal) moteur |) etceuxpar Bserappertaumoteyr2 
The functions beginning with A l'efertoe motor | and those beemniing with B refer to motor2 


Phe eee we oe te tt ee BSS PCP st PRET KKK TTT Se RK et Hie Ss cw FFs eT TTF Thr FPP res eee eT ee ee 


PROGRAMACAO PARA APENAS I MOTOR / SROGRAMACION PARA SOLO | MOTOR 
| PROGRAMMATION SEULEMENT POUR i MOTEUR / PROGRAMING FOR 1 MOTOR ONLY 


NOTA: / NOTE Wa proagramagae de urn so motor, poder liga-lo nos terminais do motor | ou do motor 2,em MZ 
Nas configuracées relativas ao moter nao utilizade, defina-as conforme abaixo. 


En la crodramaoces de Un sélo moter, podra conecturle alos tariniAalds del moter | odel moter 2. 
ea 
en M3, Ec las corfizuraciénes de) iotor no wilizitie, ponerlas Cornea s2 muestra a continuaclér: 
5 F 
Pow? orosrammer un saul moteur vout pelved le connecter aux bornes du moteur | ou ou moraur 


Zen M2 Dansies fonecdions du nioteur pas utilisdes, reelez-las corns indiqué ci-dessous 


Vien orograming only one moteryvou car connect irte che rermuinals of mover | ar cimerer Lin 
M3. Ince functions relaung noche mercer arin use.serthem to as shown below 


TERMINAIS MOTOR [: /TERMINALES MOTOR 1; / BORNES MOTELIR |) | MOTOR | TERMINALS 
e 


e 
[ 1 _] ae) ee fe v ah, KIK —= fz y I — ee 
Pee =o. EEE eee l= oe 
ang ae 


TERMINAIS MOTOR 2: (/TERMINALES MOTOR 2: / BORINES MOTEUR 2. | MOTOR 2 TERMINALS 
a = 


Ee =o: Ee =o Boe 


and afi] 


eS Se 2 Se SS SESS SSE SESE ASE SCOPES SSSA SESE CPOE PE 2228S Se SS Se ws Ps SSF SPC PSS PSCeeS SAC SCSASHPSCPS SCRE CSP LASS CPCEC PPA HPAL ACROSS Se r 


AQUISICAO SEQUENCIAL / REGISTRO SECUENCIAL 
PEWREGISTREMENT SSQUENTIEL | REGISTRATION BY SEQUENCE 


Esta funcao permite a aquisi¢io des tempos de trabalho e pausa do portac, Al alc 
de forma semi-automatica, atraves de commandos ‘stort’ dados por um ! = 

BE  crsoe BE SR 
Feta furician bermute ¢) registro de los trampos de trabajo y pausa de la fla 
puertr, de mode seneautomatica, por madio de commandos ‘stort’ de un 


miler (fungoes tempo) 
é | (funciahes tempo} 
Cette fonction permet! enresistrement des temps ce travail orde pause de Is | 
perte. dune manicre semieauromatiqiic, par des commandes “snort” dui ( 

4 


BME tort 


honectrens comps) 
Line flinctions) 


This finction allows the registration of tle working and pause times of the 
gate, in Asemrautomatic way. by usihe starr commands from an eittuer, 


NOTA: / NOTE Para programar um emissor,consulce PROGRAMAGAO E ELIMINACAO DE EMISSORES. 
Para prograniar un emisor. yea PROGRAMACION Y ELIMINACION DE EMISORES. 
Pour programmer uit 2ivetteur ycir PROGRAMMATION ET ELIMINATION D'EMETTEURS. 
To programme an emitter.seu2 PROGRAMING AND DELETING EMITTERS 


Ar 


NOTA: / NOTE: Antes de iniciar a programagao, certifique-se de que todos os sistemas de seguranca esto 


l. 


3. 


4. 


conectados e que a sentido de marcha dos motores € o correcte, 


Antes de itelar la programacian, asegurese de que todas les sistemas de seguridad estin 
conectades y de que la direccian de movimiento de los matores es la correcta, 


Avant de commencer la programmatian, assurez-vous que tous les disposirifs de securité sont 
cannectes ot que la direction de fonedionnementdes moteurs est la correcte 


Before starting programing make sure chat all the safery devices are connected and chat the 
motors’ direction of operation ts correct 


Prima ou ate apos alguns segundos, o display apresenta 
Pulse Cid a Ci hasta Melee) «6s despues de sivunes segundos, el display muestra 
Appuyez sur Q au psqua i Ic apres quelques #ecandés, lecran affiche ait) 
Press er urntl| after few seconds, the display shows 


Prima o START (botac programado do emissor), A folha | inicia um 
ciclo de abercura (ém velocidade normal). 
Esta operagao serve para programar o tempo de trabalho normal. 


Pulse el START (boron pregramade del emisor).Lahoja) empezaun f~[ Jo _ 
ciclo de apertura (a velocidad normal), —— 
| SEE 






Esta operacici! Sirve para prograiar el ciempo de trabajo normal 
Appuyer sur START (touche programmee de | emetteur).Le vaneail | (Hi ) aise 
commence un cyele d'ouverture (vicesse normale). S 


Cette operation serra definirla durée de crayail normale, 


Press START (programed button on the emictar). Leaf | will start an 
opening cycle (atinormal speed) 
This operation's goal ls te pregram che narmal working tine 


Quando decidir que quer iniciar a fase de abrandamento, prima 
START. A folha passara a mover-sea velocidade reduzida. 





Cuando usted decidir que quiere compenzar la fase de desaceleracion, 
pulse START, La hojase moveriia ina velocidad reducida. 





eeee oe 


) Ad saan 
Lorsque vous decidez que yous voulez commercer a ralentir, appuyez 
sur START, Le vanrail se deplacea viresse plus redulre S 
When you decide you want the deceleration course to initiate, press Zona dn abrandimemoa da meter I 
= \ : one ee CELLEAraclor dal marae | 
START. The leaf will stare moving ata slower speed, are shi itameriisha rite elif racieOe 6 
Derebraliov) Poe to yoo | 


Quando a folha | estiver rotalmente aberta, prima START para 
parar a folha | e iniciar'o ciclo de abertura da folba 2. 


Cyando la heja | estuviere enteramente abjerta, pulse START para : 
pararlahoja) y empezar el ciclo de apertura dela hoja 2. aan en 
Quand le vantail | est toralement ouvert, appuyez sur START pour (Hil ) S \ 





arretér le vantail | etcomimencer le cycle d'ouverture du vantail 2 


Whien leaf | is totally open, press START to stop leat | and |nitiare 
the opening cycle on leaf 2. 







5. Quando decidir que quer iniciar a fase de abrandamento, prima 


START. 


Cuando usted decidir que quiere carnonzar la fase de desacelerqeicn, 
pulse START 


Lorsque vous decidez de cammencer la phase de ralentissemenc. 
£ona 06 sbrandamenta do mater f 


appuyez sur START. 


Whett you decide you wane the deceleration course to initiate, aress Bone de desnckivelcdn cel smtoy 2 


Zoe ahi eileen ols tee 3 


START Dee slain Soa la imgtee 2 


sft itiiad na 





6. Quando a folha 2 estiver totalmente aberta, prima START pare parar 
@ comecaracontar o tempo de pausa, 


Apos |,5 segundos o display mostra o tempo de conmgem, 


Cuando fa hoja 2 estuviera enteramente abierta, pulse START para 
parar y empezar a cantar el tiempo de paisa. 
Después de |S segundas,el display muestra el tieinpa contadn, 


Quand le vantail 2 est totalement ouvert. appuyez sur START pour 
arreter et commencera coinpter le temps de pause. 


Apres 1,5 secondes,!'ecran affichele ternps comte. 





When leaf 2 ts corally open, press START cto scap and initiate tie 
counting for the pause ume. 


After |S secands the display shows the counting time. 


7. Prima START para parar a contagern do tempo de pausa, 


Sera iniciade um ciclo de fecho de ambos o§5 motores. 


Presione START para detener el] recwento del tiempo de pasa, 
Un-ciclo de cierre se vay Iniciar en ambos motores. 


Appuyez sur START pour arreter la comptaye dy cenips de pause 


Un cyele de fermeture sera demarre sur les dews mrecteurs 





Press START to stop the pause time coun, 
A closing cycle will be started on both motor's, 


Aguarde ate que o portao esteja tocalmente fechado ea placa saia da 
programagao P2 O display apresenta 

A programagao estara concluida. 

Espere hasta que la puerta este completamente cerrada y ta carta so 
salga del programa P2.E! display muestra | |=] 

La programacion estara completa. 

Attendez jusqu’a ce que la porte est complecement fermiee er la 
carte quitte le programme P2 L'ecranaffiche }-|-| 

La programmation est terminee 


Wait until the gare is fully closed and the main boara quits che P2 


program The display shows imam 
The programing is now concluded 


Aw 


AUTO PROGRAMACAO | AUTO PROGRAMACION 
AUTD PRMEAGRAMMATION §' AUTO-PROGRAMMING 


Esta funcao permite a aquisic¢ao dos tempos de trabalho do portaa, de forma Al liRicy 
aucomiatica,atraves de comandos ‘stort’ dades por urn emissor. Se 





Esta funcion perinire vl registra de los tiempos de tratajo de ta puerta, de 
modo alitoinatico, por mediads cemandes ‘starr’ de urt vitiisor. 

(fungoes tempo) 
(funcienes Uempa) 
(fonctions temps) 
(time fuyctions) 


Cette farcuen permer lonresistrament Ges temps de travail de la porte. 
dune manors auramadqie,pardes commandes tart dun einer 


his tureon allows the rezistricion of ne warking ot sm, Zot. ii. ai 


Thematic way. Sy wang ‘stort commands from an emir 


NOTA: / NOTE Paraprogramar um emissor,consulte PROGRAMAGAO E ELIMINAGAO DE EMISSORES. 
Pa-a programar Un emisor,véa PROGRAMACION Y ELIMINACION DE EMISORES 
Pour prog: armmer ua émertcaun voir PROGRAMMATION ET ELIMINATION D'EMETTEURS 
Jo program an enitter, sec PROGRAMING AND DELETING EMITTERS. 


NOTA: / NOTE Antes de iniciar a programacio, certifique-se de que todos os sistemas de seguranga estac 
conectados e que o sentide dé marcha dos motores eo correcto, 


Aires de iniciar la pregramacién, asezurese de que tedos les sistemas de seguridad estan 
conactades y de que ladireccian de movimients delos motores es la correcta. 


Avant de commencer la programmation, assurez-vous que tous les dispesirifs de securite Sont 
canectes et suels direcuion de fenctiennementdes moteurs est la correcta 


Befere starting programing make suve that all the safety devices are connected and that the 
motors direction of operation is correct. 


NOTA: / NOTE Seas folhas nao registaram o fecho completo, utilize a fungao P2, para ajustar o tempo de trabalho. 
Silas Aejas ric han regiserade a! cierre completa, stilice la funcion P2 para ajustar e) cempo de traoaje 
Si les vanraux n'ont pas cern la formeévurs complet, utilise: la fonction de P2 potir régler le temps 
de trayail, 


ifthe loaves de not registered tlie complete clasing,use tne P2 function To adjust the work time, 


1. Prima ou ate apos alguns segundos, o display apresenta 
Pulse Cig Q hasta Mime) «6s Sespues de algunos sagundos. el display muestra go 
Acpuyss mir 4A” Og Wsqu a BE apros quelgues secondes, lecran affiche 
Pros: or until after few secends. the display slraws 


2. Prima o START (botio programado do emissor). A folha | inicia um 
ciclo de abertura (em velocidade normal). 


Esta operacgao serve para programar otempe de trabalho normal. 





Pulse el START (boton prozramado del emisor) Lahoja | ernpeza un 
ciclo de apercura (a velocidad nortial) 


Esta operacion sirve para programar el tempo de trabajo nor nal. 
Appuyez sur START (touche oragrammeée de Vemetceurt Le vancall | ( Be) START 
commence un cyele d’crverture (vitesse normals): S 
Cetre operation serta define ln duree normal de travail 

Press START (programed burton ci the emitter), Leaf | will seart an 

opening cycle (ac nornial speed) 


Tis operation ’s serves is to pregrani the normal workings time 


3. Quando decidir que quer iniciar a fase de abrandomento, prima 


START, Afolha passaraa mover-se a velocidade reduzida. 


Cuando usted decidir que quiere comenzar la fase de desaceleracién, 
pulse START. Lahojase moveraa una velocidad reducida, 


Lorsque vous decidez que vous voulez commercer 9 ralencin appuyez 
sur START. Le vanrail se déplace a vitesse plus réeduite 


When you decide you want the deceleration course to initiate, press 
START. Theleafwillstartimovingata slower speed 


Quando a folha 1 estiver totalmente aberta, prima START para 
parar a folha | e iniciar 0 ciclo de abertura da folha 2. Esta registara 
automaticamente a mesma fase de abrandamento da folha |. 


Cuando-la hoja | escuviere enreramente abiarta, pulse START para 
parar la yoja | y empezar el ciclo de apercura de la hoja 2. Esto 
registrara automacicamente la misma fase de desaceleracion de la 
haja | 


Quand le vantail | ese rotaloment cuver't, ippuyer sur START pow 
arrecée le vantail | at commencer le cyele ouverture du vantall 
2,Cela wa aucomatiquerment enregistrer la meme phase de 
ralentissement cule vantal | 


When leaf | is totally open, press START to stop leaf | and initiate 
the opening cycle on leaf 2. This will aurontarically regiscer the same 
slowing phase of leaf | 


Quando as folhas estiverem totalmente abercas, prima START e iniciara 


auitomaticamente o tempo de pausa registado, de origem sao 10 
segundos. Apos o tempo de pausa, sera iniciade um ciclo de fecho de 


ambos of motores. 
Aguarde ale que o portio esteja tocalmente fechado e a placa saia da 
programacao P4. BJ A programacio estara concluida. 





' 
~~ 


ftrtat ste 


i 
Pe a Oe ope 


Cuande las hojas estuvieren enteramente abiertas, pulse START y se inicia 
automaticamence el tempo de patisa rezistrade. de origen son de 10 
sogundes, Daspueés de el tiempo de pausa, un ciclo de cierre $e vay Iniciar en 


ambes motores 
Espere hasta que la puerta este compleramente cerrada y la carta se 
alga del arograrma P4 -|-| Lo programacion estara conplera 


Quand les vantrails sont totalment ouverts, appuyez sur START et 
demarre automatiquemenr le temps de pause enregistre, par default 
lest de 10 secondes Apres Ie temps de pause, Un cycle de fermeture 
sera deinarre surles deux moteurs. 

Atreudez jusqu’a ce que la porte estcomplocemencfermer etla carte 
quitte le programine P4, |-|—| La progranwnation ost cerminec 


When leafs are totally opened, press START and automatically starts tre 
pause time registed, |O seconds by default After de pause tinte, a closing eyele 


willbe started on both morars 


Zeqiva de abrandamnence doe motor | 


Zari Ot dis adelicauian del mares | 


<= 
LEAL 


rol FSMMES Vay Cu) ew | 


Dsrelanqhes) inne fay Wire | 


Wait until the gate is fully closed and the main beard quics che P4 Fae 


program The programing is now concluded 
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PROGRAMACAO DE ENTRADAS EXTERNAS 

/ PROGRAMACION DE ENT RADAS EXTERN LAS 
PROGRAMMATION D'ENTREES EXTERNES 
PROGRAMING EXTERMAL INPLIT ENTRIES 


ENTRADA START (ENTRADA DESTART ENTREE DESTART | START ENTRI 


Activar ou desactivar o terminal | de M3 (ativar) (desativar) 
[ I Piabilita c deshabilita el terminal de M3 sy (activar) ,@ fee] \desactivar) 
i } Aerver ou déeszctiverle bou Jans M3 S| {(netiver) rit (desactivel) 
Fiyables or cisacles the terimin al . on M3 eral OG (disadle) 


Valor de fabrica ‘Valor oredecerminado / Valeur par defaut / Defaulr Value Gl | 


ENTRADA STOP ‘ENTRADA DESTOP | EMTREEDESTOP ‘STOP ENTRY 


ggg ACtiVar ou desactivar oterminal 2de M3. (ativar) (desativar) 

2 5 Habilicac déeshabilien el carinine He iy (ey re (accVar) Cig fm) 6 \aesactryar) 

L ji Acover ou desactiver le bourne 2 dans M3 Cl} (activer) MM) icesactiver) 
Enables or cisablas the seetninal 2 on 1M3 c lenable) (disable) 


Valor de fabrica Volar predérermiNads | Valeur par défaic / DefaulrValie. Fm 


ENTRADA FOTOCELULAS EXTERNAS § ENTRADA FOTOC a LAS EXTEAMAS 


( EMTREE CELLULES PHOTOELECTRIQUES EXTERNES / EXTERNAL PHOTOCELLS ENTRY 
= Activar ou ert es oterminal 3 de M3. ey z (desativar) 
| -| Habdllica o deshabilira el cerminal3 de M3 aE civar) Cie rn (desactem 
= Activer ou Besacd) ver Io Sounne 3 dans M3 (acciver} All (desactiver| 

Enables or dimebles the terminal don M3 (enable) (disabic) 


Valor de fabrica {Valor predetenninado / Valeur par vefauc / Default Vslue fal 


ENTRADA FOTOCELULAS INTERNAS / ENTRADA FOTOCELULAS IMTERNAS 
ENTREE CELLULES PHOTOELECTRIQUES INTERNES / INTERNAL PHOTOCELLS ENTRY 


i 


Activar ou desactivar o terminal 4de M3. (ativar) (desativar) 
EY Habilica o deshabilica el ceorminal4 de M3 cig) (gctivar) (Gd fe) 6 (desactvar) 

Acuver ou desactiver le bourne 4 dans M3 Cl ie (activer) mii (detocziver) 

Enibles or disables the rerminal++on M3 (onstbiec) D [eta 


Valor de fabrica /Valor predetemninado / Valeur por défaur / Default Value 


ENTRADA START PEDONAL | ENTRADA DE START PEATONAL 
ENTREE BE START PIETON / PEDESTRIAN START ENTRY 


Activar ou desactivar o terminal 7 de M3. (ativar) (desativar) 
El Habilica o dashabilita a! reriminal 7de M3 (ey Cl |} (activar) (ey fm) 6((esacnvar’) 
| Activer Ou desactiver lt Bourne 7 dans M3 {act ver) AILS (desactiver; 
Enables or disables tiie terminal 70nM3 Cc (unable) D (disable) 


Valor de fabrica /Valar predecerminado ‘Valeur par defauc / Default Valuc IG} 


PROGRAMACAO E ELIMINACAO DE EMISSORES 
/PROGRAMACION Y ELIMINACION DE EMISORES 

| PROGRAMMATION ET ELIMINATION D'EMETTEURS 

/ PROGRAMING AND DELETING STEPS FOR EMITTERS 


NOTA: / NOTE 


E possivel programar ate 56 botoes de emissores com qualquer das funedes, 

Puede programar hasta 56 oerones de emores con cualquier de las funciencs. 

Le feceptetir peut anregistrerjUsqu a 56 toutes. dg emerteur avec quelques des fencticis, 
The ecenver can save up te 54 emitter buttons with any of the functions 


NOTA: / NOTE Se, opos gravar uma funcdo e ainda dentro do seu menu, volcar a primir o boo programada do 
emissor, o display apresenta o numero atribuide a fungao gravada. 
3}, Gefpues de grabar una funcion y todayit an si mens volver a pulsar él baton programade del 
emisorne) diplay muestra el itera designada ala funcion erabada. 
Si Apres avoir elireziscree une fonction ef encore dans son Menk dopuyer de touvia sur la touche 
anresistree_!a@cran affiche le aun inibue 2 la fonstion programinee 
lFafter savings funciian and Still in its menu you press the recantly saved burtanariin, the disphry 
shows the nurminarassizned te the programed function 

BOTAO START ( BOTON START | BOUTON START / START BUTTON 


durante alguns segundos, ate o display apresentar 
por algunos segundos, hasta que el display muesers | 9 


Prima ? ou 9 
Appuyer sur oq 8H oR opandant quelques secondes, jusquace que \ecran affiche (xB 


Press or 


Quando o display apresentar 


fer 2 fow seconds until the display shaws 
P 


prima o botio desejado no emissor O display apresenta 


Cunndo e) display muest's pult® eb noten déreedo en al amiger El diselay muestra 
Lorsque l'eeran atfiche appuyes sur la tcuche désire de Mamercour; Vécran alfiche 


Whienithe display shows 


Prima 
Pulse 


press tlie desired burren on the enyitrer, The display shows 


para gravar, 
(ey para zrabar. 


Appuye2 sur e@ pour enregistrer: 


Press 


fo Save 


BOTAO STOP /BOTON STOP / BOUTON STOP / STOP BUTTON 





Prima ou 
Pulse (FF a 
Appuyersur gq 84 gS pendane quelques s@condes, jusquace que l'seran affiche 


durance alguns segundos, até a display apresenar 
por alevnes segundes, hasta que el display muestra Ie 


Press or 
Quando o display apresentar 


Cuando el display mucstre 
Larsque lecran affiche 


Yiien the display slows: 





lor a few seconds until the display shows 


prima © botjo desejado no emissor.© display apresenta 

pulse cl boten deseade en el entisor El display muestra 
appuyes sur la routhe désire de lémecteur Lecran affiche El 
press the desired butten on che emicter. The cigplay shows 


Prima 
Pulse 


para gravar. 
para grabar. 


Appuyo2 sur ¢@ pour enregiserar 


Press 


Co Save. 


AS 


BOTAO START PEDESTRE  EBOTON START PEATORIAL 
BOUTON START PIETON | PEGESTRIAN START BUTTON 


Prima ou durante alpuns segundos, ate o display apresentar 
| Pisa ag o (Fr Ber aleuins sepundst hasta Aue =) cisplay mucetra = 
“1 


Appuyezsir y OU (fg acrdanc quelques secandes, usqu’a co gue lecrn affiche 


Press or for afew seconds until the display shows 
Quando o display apresenrar prima o botao desejado no emissor. O display apresenta 
Cuando al display nuestre pulse el beren deseado ens] emiser 6! display muastra 
Lersqtie ecron afficlio 2ppuyce sur ia touche désira de Venere Lecranaiiche | 
When the ditpley shows prass the desimad Sutton an che emitter. Tha disclay shows 
Prima para gravar. 
Pulso para grabar 
Appuyer su Cc peur enrogistrer. 
Press ta tave 


BOTAO START COM FECHO ADIANTADO / BOTON START COM CIERRE TEMPRANMO 
ZOUTON START AVEC FERMETUREANTICIPEE / START BUTTON WITH EARLY CLOSING 


Prima ou durante alguns segundos, ate o display apresentar 
— Puls= Ea o per alzines sozUndos, hasta que el display muestra itd 
! Apouyir $iy A me B pendant quelques séeondes, jusqua ca que lécran affiche ff | I 
Press ar fora few seconds une the display shows 
Quando o display apresenrar prima o botje desejade no emissor, O display apresenta 
Cuande el display muestra pulse cl boten deseado en al emisar. El display muestra 
Lorsque [e@cran alficne j—|_| Jppuyer sur la touche dasira de lamerteur. Lecran afiche =| | 
When the display shows grass the desired butten on the emitter The display shows 
Prima para gravar. 
Pulte Fag pera zrabar 
opp 200 oe pour eiragistrer. 
Pic bo save 


ELIMINAR UMA FUNCAO GRAVADA /BORRAR UNA FUNCION GRABADA 
/ EFFACER UNE FONCTION PROGRAMMEE / ERASEA PROGRAMED FUNCTION 


Apaga uma Unica fun¢ie gravada num botie de uni emissor, através do numero que lhe fal acribuide. 
Hoya una sola funcian gratoda so.un Segon den a/nicer.s traves del quinere que ja lieasignade 





SySorime ure seule fonction eqreeistran dans une touche dU eretteyr oars numero gu) juin ee acer ibue 
Delores 1 single saved function-onan emitters button, cnrough the nuinber chat was assiened to ic 


Prima ou durante alguns segundos, ate o display apresentar 
Pulse Ci o Ci per alzunos sogundes, hasta que el display muestra —|f} 
Appye2 sur _ 84 op sendant quelques socences, jusdu'a co quelecranafficne J 
Press or for a few seconds until the display shows 
O display passara a mostrar sucessivamente todos os numeros relativos as fungoes gravadas, on 
El display mastiara susesivaniente todes les ndmeros relacionados cor las funciones guardadas, ne 
Liécran affichera successivenrenr tous les numéros relacfs aux fencuons anregistrees + 
The disclay will show in succession all che number relared ta the saved functions hel 
aa 
Prima quando aparecer o numero que quer elimminar, ate o display se apagar. 
Pulse cWando aparecer el numero que desea borrar, hasca que se apague el display 


Appuyersur o¢ lorsque le nuMmera gue vous souhaitez effacer s affiche. jusqua ce que | eeran scesiane 
Prass when the number you want to delete appears, until the display turns off, 


ELIMINAR TODOS OS EMISSORES 


EFFACER TOUT LES EMETTEURES 


49 


/ BORRAR TODOS LOS EMISONES 


FRASEALL EMITTERS 


Apaga todas as funcdes gravadas em todos os emissores, 
Borratondas las funciones arabacas en todoslos emisores, 
Efface routes les fanctions enree|stroes dans toueles emmetreurs 


Deletes all saved functions on all the emitters 


Prima 
Pulse [fF 5 


durante alguns segundos, ate o display apresentar 
por algunos sequndes, liast2 que ¢l display muerrs 


Appuyer sur A —“ B pendant quelques secondes, jusqua ce que l'eern aifiche = 
Press or fora few seconds unt the display shows 

Quando o display apresencar prima ate o display apresentar Ke 
Cuande of display miiesue a] pid) se sd jiasta cl display moscrar Fm fio 
Lorsque lecrai affiche All appuye2 sure jusgu a [ecran atiehes O} fis 
When che display shows prags until the dispiay shows Steady 


MENSAGENS DE AVISO 

i MENSAJES DE AVISO 

| MESSAGES D'AVERTISSEMENT 
IWARNMING MESSAGES 





Entrada STOP recebida 
Entrada STOP recihida 
Entree STOP recue 
STOP entry received 


Entrada START recebida 
Entrada START recibica 
Entree START resue 
START entry received 


Entrada START PEDESTRE recebida 
Entrada START PEATONAL recibida 
Entree START PIETONINE recue 

PEDESTRIAN START entry receved 


Entrada de emissor recebida 
Entrada de emiser recibids 
Entree demecteur recue 
Emitter entry rece|wad 


Fotocélulas externas Interrompida 
Forcocelulas externas costruitia 
Photacelliles externes bloquees 
EFxcernal photocalls blocked 


Fococelulas internas interrompida 
Fecocelulas internas obseruida 
Photecellules internes blequers 
Invernal phetocells blocked 


Forocelulas externas © incernas obstruidas 
Ferocélulas externas e@ internas obstruidas 
Prococelliilas excernes et internes bloqices 
External and internal phococells blocked 


Erro em TESTE FOTOCELULAS 
Freer en PRUEBA FOTOCELLILAS 
Frreur dans TES7T PHOTOCELLULES 
Errar ln PHOTOCELLS TEST 


Detecao de obstaculo em Motor | 
Detection de sbscaculé cn Mortar | 
Detection d'sbstacle sur le Meter | 
QOastacle detection on Maoartor | 


Detecio de obstaculo em Motor 2 
Deteccion de abstaculo en Motor 2 
Derection d'ebstacle sur le Moteur 2 
Obstacle deraction on Motor 2 





Motor | em PROTECAO TERMICA 

Motor | en PROTECCION TERMICA 
Moteur | sous PROTECTION THERMIQUE 
Motor | under THERMAL PROTECTION 


Motor | em PROTEGAO TERMICA 

Motor | en PROTECCION TERMICA 
Meter | sous PROTECTION THERMIQUE 
Moror | under THERMAL PROTECTION 





Receptor cam memoria cheia 
Receptor con memeria complerg 
Memoire du racepreur pleine 
Reclevers memory full 
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Modula de expansio p/ fechadura ejectrica 
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MANUTENGAO (/MANTEMIMIENTO /ENTRETIEN | MAINTENANCE 


Mantenha o equipamento protegido de poeiras e humidade. 

Mantenha o erajecto do portic desimpedido c limpo. 

Reajuste a forca do motor caso scja necessario ou reduza-a Ca50 se/2 excessiva. 

A unica interven¢io permitida na placa é.a substituicao des fusiveis, respeitanda as suas especificagoes. 


Semestralmente (por um técnico especializado): 

Verifique os. contactas na placa, limpando-os ou refazendo-os caso seja Necessario: 
Lubrifiquetodas as partes moveis dos equipamentos, 

Verifique o bom funcionamente de todes os sistemas de seguran¢a aplicados. 


Mantangn cl equipo protegide conga el aclvsy ln humedsd, 

Manrong? a zona de operacian delpcrtan limeny despeiads 

Sigs mecesaric.vuelva a ajustar la fverca del motor o reduzcala sies excesiva, 

La tinica accion permitids an el cuadro es is-sustituc-on de los fusibles, respecanda sus espocificacianes, 


Cada seis meses: 

Compruebe las contactos on el cuadrolimpiindolos o renaciendalas ai necesario’ 
Lubiicar todas las partes noviles de los equines; 

Verificar el correcto funcionaniento de trodes les sistemas Ge seguridad aplicaccs. 


Coriservez cet equipeinenta!abn dela poussiere et de lhuimidire. 

Gardez Pespace d'opergquen dela porte propre et dégaecc., 

Reésjuster la puitsance du moteur si nacessairs Ou la Padwre si colle csr excessive 

Lacéuile aicerventon sutmrisse eur la carco exelercimpleement dcs fusibles.en respectant leurs spécificaticns 


Deux fois pay an: 

Verifies les contacts surlta carte, en essuyant ou refaire si nacessaira; 
Lutrifier coures les pieces mobiles des equipemencs: 

Vtvifier le bon fenctionnemant de tous les systemes de securite appliques. 


Keop your cquipmencsafe from dust and moisture 

Koup the geto's oparating zone clean and unobstructed: 

lf necessary Peadjust ths rnotor's force or reduce itifitis excessive 

The only mancenanee procedure allowed on the beard is the replacement of fuses, respecting thoir specifications. 


Every six mencns: 

Chack the contacts on the boatd, wiping or remaking them if necessaly, 
Lubricace all moving parts af all equipiiencs: 

Verify the preper sperarion of all safety systenys applied, 


GARANTIA / GARANTIA / GARANTIE / WARRANTY 


Todos os equipamentos SkyMaster® tém garantia de 2 anos (| ano - industria) sobre defeitos de fabrico. 
Estao excluidos de garantia todos os componentes de desgaste. 

A incorrecta jnstala¢ao ou uso indevido serao imputados ao instalador/utilizador. 

Qualquer repara¢gao so podera ser efectuada por técnicos autorizados SkyMaster@- 


Todos los equipes SkyMaster@ tienen 2 anes de garantia (1 aiio - industria) sobre los defectos de fabricacion 
Quedan excluides de la garanna todos los componentes de desgaste. 

lnstalacion o use incerrecto seran responsabilidad del instalador/usuario. 

Las reparaciones solo pueden ser efectuwadas per tecnicos autormados SkyMaster® 


Tous las equipements SkyMascter® ont une pertode de garantie de 2ans(1 an-industrie)sur les defaurs de fabrication: 
Sent exclus de la garantie tous les composants d'usura 

Une installation incorrecte cu une utilisation impropresercntsur la responsabilité de |'installateur/utilisateur 

Les reparations ne peuvent atre effectuees que par des cechniciens agrees SkyMaster?) 


All SkyMastan® products havea warranty period of 2 years (| year-industr'y) on manufacturing defects. 
The components subjected to woar are excluded form the warranty. 

The incorrectinstalation or misuse will be on the responeability of tho installer/user, 

Repas may only be carried out by authorized SkyMaster) tech inictans 


